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नागरिक पूर्ति , उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

आदेश 

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1997 
का . आ . 25 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार बाट और माप मानक ( साधारण ) नियम , 1987 के नियम 18 , 19 और 20 के साथ पठित बाट और माप 
मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60.) की धारा 22 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स फ्रीमेन्स मीजर्स लिमिटेड,फिरोजपुर रोड, 
लुधियाना- 141001 को इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अनन्य रूप से निर्यात प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित 
गैर - मानक बाट और माप के विनिर्माण करने की अनुज्ञा देती है, अर्थात् : 
( i ) धातु तार मापक फीते 

1 मीटर से 100 मीटर 
( ii) फाइबर शीशा मापक फीते 

1 मीटर से 100 मीटर 
( iii ) स्टील मापक फीते 

1 मीटर से 100 मीटर 
(iv ) स्टील रूल्स और फीता रूल्स 

1 मीटर से 100 मीटर 
यह अनुज्ञा निम्नलिखित शतों के अधीन रहते हुए है , अर्थात् :- - 

( 1 ) ऊपर ( i ) से (iv) में यथाविनिर्दिष्ट अनन्यरूप से निर्यात के लिए बनाया या विनिर्मित किया गया कोई गैर- मानक बाट और माप भारत 
के राज्य क्षेत्र के भीतर विक्रय या अन्यथा वितरित नहीं किया जाएगा। 

( 2 ) फर्म, केन्द्रीय सरकार को कलेंडर वर्ष के अन्त में उसके द्वारा निर्यात किए गए गैर मानक बाट और माप की संख्या और उन व्यक्तियों 
की विशिष्टियों जिन्हें ऐसे निर्यात किए गए हैं , ब्यौरे प्रस्तुत करेगी । 

( 3 ) फर्म, अपने द्वारा विनिर्मित ऐसे गैर - मानक बाट और माप की संख्या, अपने द्वारा निर्यात किए गए बाट और माप की संख्या और भंडार 
में रखे गए या उत्पादन के अधीन वाले बाट और माप की संख्या का मासिक अभिलेख रखेगा । इस प्रकार रखा गया अभिलेख केन्द्रीय सरकार द्वारा इस 
निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के लिए खुला रहेगा । 

[ फा . सं. डब्ल्यू एम - 20 ( 8 )/95 ] 
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MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES , CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION 

ORDER 
New Delhi, the 9th January , 1997 


S .O . 25 ( E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to section 22 of the Standards of Weights and 
Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) read with rules 18 , 19 and 20 of the Standards of Weights & Measures (General) Rules , 1987, 
the Central Governinent hereby permits M /s. Freemans Measures Ltd ., Ferozopore Road , Ludhiana- 141001, to manufacture 
the following non - standard weights and measures exclusively for export purposes, for a period of one year from the date of 
publication of this Order in the Official Gazette, namely : 


(i) Metal wiremeasuring tapes 
( ii ) Fiberglass measuring tapes 
(iii) Steelmeasuring tapes 
( iv ) Steel rules and tape rules 


: 1 m to 100 m 
ilm to 100 m 
: ) m to 100 m 
i1 m to 100 m 


This permission is subject to following conditions, namely: 


(1 ) No non -standard weight and /or measure made or manufactured exclusively for export, as specified in (i) to (iv ) 

above, shall be sold or otherwise distributed within the territory of India . 
(2 ) The firm shall submit to the CentralGovernment , at the end of the Calendar year , a statement as to the quantity of 

the non - standard weights and measures exported by it and the particulars of the persons to whom such export 

has been made . 
( 3 ) The firm shall maintain a monthly record of the number of such non - standard weights and measures 

manufactured by it , number of weights and measures exported by it , and number of weights and measures in 
stock or under production . The record so maintained shall be open to inspection by an officer authorised by the 
Central Government in this behalf, 


[F . No. WM -20 (8 ) /95 ) 
RAJIV SRIVASTAVA , Jt. Secy . 
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